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家 白蚁 (Coptotermes formosanus Shiraki) 是 我 国 破坏 房屋 建筑 物 的 主要 白蚁 种 类 ,也 是 世界 性 的 大 
害虫 。 在 自然 情况 下 成 熟 的 群体 在 每 年 一 定时 间 内 以 有 起 成 虫 从 捍 飞 出 ， 建立 新 群体 进行 为 害 。 家 白 
蚁 新 群体 建立 后 , 究 况 多 少年 达到 成 熟 ， 亦 即 新 集群 多 少年 后 才能 产生 有 她 成 虫 进行 新 的 扩大 为 害 , 目 
前 为 止 ,国内 外 尚未 见报 道 。 但 根据 Henry A，Bess (1970) 记述 ,夏威夷 室内 人 饲养 的 家 白蚁 群体 ，5 年 
内 未 见 有 区 成 虫 产 生 。 近 9 年 来 ,我 们 进行 了 家 白蚁 生物 学 特性 的 研究 ,在 窒 内 大 重 繁殖 家 白蚁 。 

1974 年 我 们 从 广州 地 区 采 到 家 白蚁 成 熟 介 在 室内 饲养 ,当年 分 铬 , 取 100 多 对 成 虫 分 别 饲养 , 最初 
饲养 在 琉璃 夹板 内 (长 17 厘米 , 宽 12 厘米 ,厚度 0.2 厘米 玻璃 板 制 成 ), 后 转移 到 大 缸 ( 直 径 20 厘米 ,高 
10 厘米 ), 随 着 群体 增 大 , 由 大 缸 转 移 到 大 养 虫 箱 (长 100 厘米 , 宽 50 厘米 ,高 45 厘米 ), 成 活 率 达 52%。 
经 常 观察 ,并 语 加 食料 及 水 。 

1980 年 ， 共 剩余 7 对 , 2 对 留 室内 饲养 ,其 中 旺盛 的 一 群 , 于 1982 年 3 月 ， 在 室内 用 磁 砖 建造 一 个 
大 人 饲养 箱 饲 养 , 增 加 其 活动 空间 (图 版 1:1)。 其余 5 巢 , 群 体 经 过 6 年 仍 未 见 成 虫 飞 出 。 为 了 室内 室外 
配合 ,把 这 5 集 理 放 在 广东 省 清远 城镇 附近 池 搞 中 一 个 小 孤岛 上 。 骸 集运 放 朝 东南 方位 , 面 对 树 木 。 为 
了 达到 防 雨 防晒、 防 天 敌 \ 能 通风 ,每 集 周 围 建立 了 木 棚 。 待 白 蚁 建立 了 代 的 保护 层 , 能 适应 自然 生态 
环境 后 , 木 棚 也 不 存在 了 。 一 年 后 ,成 活 率 80%。 1982 年 4 月 下 旬 检 查 ,白蚁 已 经 向 附近 核 树 转移 , 在 
校 树 上 发 现 有 分 群 孔 ( 图 版 1:2)。 经 过 野外 二 年 饲养 群体 能 够 独立 生活 ， 并 出 现 了 分 群 孔 , 证 明了 8 
年 时 龄 的 群体 已 开始 成 熟 , 有 起 繁殖 蚁 形成 及 准备 出 。 但 由 于 5 月 中 旬 在 白蚁 分 群 季节 清远 县 唱 到 
洪水 灾害 ,该 蚁 集 也 受到 漫 没 ,影响 了 繁殖 蚁 飞 出 。 

另外 饲养 了 数 年 的 室内 群体 也 达到 成 熟 , 1982 年 5 月 3 日 窗 内 养 虫 箱 第 一 次 出 现 分 群 ， 从 虫 箱 顶 
上 分 群 孔 飞 出 有 翅 成 虫 ( 图 版 1 3)。 该 群体 共 5 次 分 飞 ,两 次 高 峰 , 具体 情况 如 下 : 1980 年 5 月 3 日 首 
次 飞 出 有 起 成 虫 ; 为 始 飞 期 晚上 7 时 40 分 才 分 群 ， 飞 出 数 十 头 成 虫 ,当时 室内 平均 温度 23.3%C ,室外 平 
均 气 温 22.2%C, 气压 1009.6, 平均 相对 湿度 76%。 5 月 12 日 第 二 次 分 群 , 为 中 飞 期 , 晚上 8 时 10 分 
左右 分 群 。 当 天 下 雨 ， 停 雨 后 进 行 分 飞 ， 也 是 10 头 ， 室 内 平均 温度 27"， 室外 平均 气温 26.1%， 气压 
1009.4， 平 均 相 对 湿度 92%。 5 月 21 日 第 3 次 飞 出 ,为 高 峰 期 ,晚上 7 时 30 分 始 飞 ,成 虫 飞 湖 半 小 时 
结束 。 室 温 28.5°%C, 室外 平均 气温 26.3%C, 气压 1009.4, 平均 相对 湿度 80% ， 飞 出 约 几 百 头 ， 捕 捉 了 
100 多 头 。 5 月 23 日 ,第 四 次 分 群 ,晚上 7 时 35 分 进行 ,当时 室温 27.6"C, 室外 平均 气温 26.1%C， 气 压 
1010.6， 平均 相对 湿度 75%。 6 月 2 日 晚 ,第 五 次 分 群 , 第 二 个 高 峰 期 , 晚上 8 时 左右 飞 出 ， 飞 前 大 雨 
天 气 闻 热 。 几 百 头 成 虫 飞 出 。 当晚 室温 28” , 室外 平均 气温 25,5%C, 气压 及 湿度 与 5 月 12 日 相同 。 

在 5 次 分 群 中 ; 共 捕 捉 276 头 有 起 成 虫 , 个 体 和 野外 的 大 小 一 样 , 室内 饲养 群体 飞 出 繁殖 蚁 时 间 和 
野外 自然 群体 分 群 时 间 相 一 致 。 飞 前 整个 群体 十 分 活跃 , 工 蚁 筑 路 频繁 , 由 于 蚁 路 多 而 跌 人 水 中 死亡 的 
蚁 也 多 。 因 为 活动 剧烈 ; 取 食 增加 ,从 图 版 1:4 可 以 看 到 蚁 集 内 部 情况 ,上 面 深 加 木 材 , 白蚁 很 快 取 食 。 从 


本 文 于 1982 年 7 月 收 到 。 . 
初稿 曾 请 薄 热 龙 教 授 审 阅 。 清 远 白蚁 防治 所 李 和 镜 效 同志 参加 野外 点 工作 ;白蚁 室 陈 均 贺 、 张 竞 业 及 吴 丹 华 等 同志 
协助 部 分 家 内 工作 ,特此 致谢 。 
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实验 群体 饲养 6 年 后 ,再 埋 放 野外 的 自然 环境 饲养 ,经 过 2 年 ,该 群体 已 筑 有 分 群 孔 , 准备 分 飞 。 这 和 室 
内 8 年 群体 飞 出 的 有 起 成 虫 情形 是 一 致 的 证实 了 在 广州 及 其 附近 地 区 , 家 白蚁 完成 一 个 生活 周期 要 经 
过 8 年 时 间 。 
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